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De quelque maniere que les differents points d'un corps aient ete
echauffes, le systeme initial et arbitraire des temperatures se decom-
pose en plusieurs etats simples et durables, pareils a ceux que nous
venons de decrire. Cbacun de ces etats subsists independamment de
tous les autres, et n'eprouve d'autres changements que ceux qu'il
eprouverait s'il etait seul. La decomposition dont il s'agit n'est point
un resultatpurement rationnel et analytique; elle a lieu effectivement
et resulte des proprietes physiques de la chaleur. En effet, lavitesse
avec laquelle les temperatures decroissent dans cbacun des systemes
simples n'est pas la merne pour les differents systemes; elle est extre-
mement grande pour les etats subordonnes. II arrive de la que ces der-
niers etats n'ont une influence sensible que pendant un certain inter-
vallede temps: ils finissent en quelque sorte par disparaitre, et s'effacent
pour ne laisser subsister visiblement que 1'etat principal. On en tire
cette consequence que, de quelque maniere que la chaleur initiale ait.
ete repartie entre les points du solide, elle ne tarde point a se distri-,
buer d'elle-meme suivant un ordre constant. Le systeme des tempera-
tures passo dans tous les cas possibles a un meme etat, determine par
la figure du solide et iridependant du systeme initial : on peut con-
naitre par 1'observation le moment oil cet etat principal est forme; car,
lorsqu'il a lieu, la temperature d'un point quelconque decroitcomme
les puissances successives d'une meme fraction. II suffit done de me-
surer la temperature variable d'un point du solide, afm de distinguer
le moment oil la loi preced^nte commence d'etre observee.

La propriety que la chaleur a d.'affecter dans les soiides une distri-
bution reguliere independante des causes exterieures se manifeste
encore lorsque les temperatures sont devenues permanentes. Ainsi,
lorsqu'un cylindre, ou un prisme metallique d'une longueur conside-
rable, est expose par une extremite a raction durable et uniforme d'un
foyer cle chaleur, chaque point du solide acquiert une temperature
fixe. La loi suivant laquelle la chaleur se distribue est d'autant plus
simple que les points observes sont plus 6loign6s de Fextr6mite echauf-
fee. L'etat du solide, dans la partie qui est soumise a I'lnfluence pro-cilement de la compa-rofcHscur Prcvost, (infitnc ttecucil, t. X; i83i, p. 81-103).
